Dart Aerospace Ltd. 


Date: Wednesday, 13/06/2007 3:15:37 PM 
| User: Linda Lacelle 


Process Sheet 


Customer : CU-DAROO1 Dart Helicopters Services Drawing Name : GASKET 
Job Number : 32905 

Estimate Number  : 12714 : 

P.O. Number MA Part Number : D353639 

| This Issue : 13/06/2007 SO.No. : le Drawing Number — : D3536 REV A 


Prsht Rev. : NC Project Number : N/A 
First Issue MP Type — : SMALL/MED FAB Drawing Revision 


Previous Run : 32414 Material : NA 
| Written By : | Due Date : 20/06/2007 
| Checked & Approved By d 

Comment : Est RevA New Issue 07-02-14 JLM 


Additional Product 


Machine Or Operation: - Description: 
1.0 MNEO60S063 NEOPRENE SHEET 0.063 


Comment: Qty.: 0.7911 sf(s)/Unit Total: 15.8214 sf(s) 
NEOPRENE SHEET 0.063 
Batch: ZELEO Shp Hoc [te 
WATER JET FLOW WATER JET 


Comment: FLOW WATER JET 
1-Cut as per Dwg D3536 
Dwg Rev: 
Prog Rev: 


— if necessary 
INSPECT PARTS AS THEY COME = MACHINE 


54v 


I — INSPECT PARTS AS THEY COME OFF MACHINE 


` Comment: SECOND CHECK 
PACKAGING 1 PACKAGING RESOURCE #1 


. Comment: PACKAGING RESOURCE #1 
identify and Stock 
Location: 


SECOND CHECK 


Page 1 Form: rprocess 


Dart Aerospace Ltd 


WIO: 


WORK ORDER CHANGES 


DATE | STEP | iPROCEDURE CHANGE Chief Eng / 


Approval 
QC Inspector 


Approval 


Prod Mgr 


Part No: : PAR #: _ Fault Category: NCR: Yes) DQA: 2D. Date: CHOC /P. 
x QA: N/C Closed: Date: 
NCR: . WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 
DATE | STEP | Description of NC Corrective Action i Ba B Verification | Approval | Approval ; 
: Section A | Initial Action Description Section C Chief Eng | QC Inspector 
‘ Chief Eng Chief Eng i 


Vegpreme was oc Vea. Ena st ity 
DON and Sad to wany wave < 
dy the maternal and eed ` 
MON. oo lS on top when cid, 
er | Aa we «jet de Sie tt ot 7 


" 2 O Z part were Scrap because ina 


Al 


l 


MM - maghire op ar ake 
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NOTE: Date 8 initial all entries - 
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Wednesday, 13/06/2007 3:15:37 PM 
Linda Lacelle 


Customer: CU-DAROO1 Dart Helicopters Services 


Job Number: 32905 


Job Number: 


Seq. #: 


Comment: FINAL INSPECTION/W/O RELEASE 


Job Completion 


Page 2 


Machine Or Operation: 


QC?1 


Process Sheet 
Drawing Name: GASKET 


Part Number: 0353639 


Description : 
FINAL INSPECTION/W/O RELEASE 


Form: rprocess 


Dart Aerospace Ltd 


Part No: 


PAR #: 


NCR: 


DATE | STEP 


Description of NC 
Section A 


WORK ORDER CHANGES 


PROCEDURE CHANGE 


ELE 


Approval 
Chief Eng / 
Prod Mgr. 


Approval 
QC Inspector 


Fault Category: 


WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


Initial 
Chief Eng 


NCR: Yes No DQA: 


QA: N/C Closed: 


Date: 
Date: 


Corrective Action 


Section B 


Verification 


Action Description 
Chief Eng 


Sign & 
Date 


Section C 


Approval 


Chief Eng 


NOTE: Date & initial all entries - 
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Approval 
QC Inspector 


— Ls. 


DATE, TIME 
FAX NO. /NAME 
DURATION 
PAGE(S) 
RESULT 

MODE 


TRANSMISSION VERIFICATION REPORT 


“BUSY: BUSY/NO RESPONSE 


05/12. 
10159451 
0p: BA: aa 
pü 


BUSY 
STANDARD 


15: 


TIME : 85/12/2087 15:48 
NAME : DART AEROS 

FAX +: 6136321853 

TEL : 6136329577 

SER.# : BROL2J813781 


48 
68427418013 
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42 


SC OI'90 


1) MATERIAL: BLACK NEOPRENE SHEET, 1/16 THICK, 60 
DUROMETER (REF DART SPEC. M~NEO60~S.063) 


“ON INIMYYO 


2) FINISH: NONE 

3) PART IS SYMMETRICAL ABOUT Ç . 

4) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS 
OTHERWISE NOTED | 

5) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES 

6) IDENTIFY WITH DART P/N USING A WHITE FINE POINT 


PERMANENT INK MARKER 
7) SEE PAGE 6 FOR DETAILS AND SECTION 
i-o | DETAIL A 
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DART AEROSPACE LTD Work Order: | 22 
EE es ee ee ce ES 
| Description: Gasket — 1 (|  PartNumber | D3536-39 | 
a. a a ae a 


Rev: A Page 1 of 1 


Inspection Dwg: D3536 


FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


[x] First Article |] Prototype 


Drawing Actual 
. . Tolerance ? . 
Dimension Dimension 


3 Method of 
Accept | Reject Inspection Comments | 
+/-0.030 255,14 | 
32.78 */-0.030 22. e. O T 


35.71 


29.28 +/-0.030 294 2 

25.78 +/-0.030 25,173 

23.25 +/-0.030 23 27 

19.75 +/-0.030 14.32 

17.75 +/-0.030 3.36 

14.25 +/-0.030 (4.25 

9.50 +/-0.030 | 9,20 

E 4.75 +/-0.030 4 25 
| 5.00 +/-0.030 = pc 
9.00 +/-0.030 Q eo 

0.30 +/-0.030 OD. 


+/-0.030 0.30 
+/-0.030 l. 32 Wa 

+0.00 T00 te" 0.20 e evn 
#[-0.010 | 0.067 Vera 


Measured by: | SAL Audited by: PA Prototype Approval: N/A 


Date: O Ob i 4 ` Date: | , | Date: N/A 


[Rev | Date | Change ú | Revised by | Approved 
| A |07.03.14 | New Issue | KJ/JLM s 
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